FELIKS KUCIELSKI 


przeżywszy lat 56, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sa- 


kramentami, zasnął w Panu dnia 21 listopada 1901 r. 


W smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na pogrzeb, który odbędzie się w sobotę dnia 23 b. m.o godzinie 3 popołudniu z domu L. 7 
przy Małym Rynku, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Aaklad pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie, ui. Kopernika 8. 


Csoionkami drukarni Związkowej w Krakowig. 


